5g                                              I. Die Gase.
Die verschiedenen Gasarten lassen sich hinsichtlich des Verhaltens iiirer spez. Warmen cv und cp in drei scharf unterschiedene Gruppen einteilen. Die erste, technisch bedeutungslose Gruppe bilden die einatomigen Gase (Argon, Helium u. a.), die zweite und technisch weitaus wichtigste die zweiatomigen oder einfachen Gase und ihre Mischungen (00, H», N9, CO usw.), die dritte die mehratomigen Gase, unter deiien CH4, C2H4, C2H2 die technisch wichtigsten sind. Auch S00, NH3, C02 und H20 im gasartigen Zustand rechnen hierzu. Fur die "erste und zweite Gruppe laBt sich mit guter Annaherung ein allgemeines Gesetz aufstellen, das lautet:
Zur Erwarmung gleicher Volumina verschiedener Gase von gleicher Atomzabl sind unter gleichen aufieren Umstanden gleiche Warmemengen notig, Druck und Temperatur bei alien Gasen als gleich vorausgesetzt.
Bezeiclinet man also die auf die Masse von 1 cbm von 0° und 760 mm bezogenen spezifischen Warmen bei konstantem Volumen und bei konstantem Druck mit Eti bzw. Ej,, so haben die zweiatomigen Gase gleiches E» und gleiches (£$,; es ist
= C,, (Luft);
ebenso fiir fy.
Fur die einatomigen Gase gilt das gleiche Gesetz, aber mit einem im Verhaltnis 3 : 5 kleineren Werfc (^ .
Die gewohnliche auf 1 kg bezogene spez. Warnae ergibt sich daraus wie folgt. Die Gewichte gleicher Volumina verschiedener Gase verhalten sich wie ihre Molekulargewichte m19 m2 usw. Zur Erwarmung von w1? m2, ms . . . kg der Gase sind z. B. bei konstantem Druck m1cpl, w2cp2, w3Cp3...Cal erforderlich. Alle diese Werte sind nach dem obigen Gesetz fiir die zweiatomigen Gase unter sich gleich, weil m19 >n^, m* kg von jedem Gas das gleiche Volumen, namlich 22,4 cbm bei (T und 760 mm einnehmen (Abschn. 6), also
Andererseits ist die spez. Warme bezogen auf die Masse von 22,4 cbm von 0° und 760 mm gleich 22,4 (£*,.    Man hat also m^ = w2 cp& = w3 CP3 = 22,4 £» .
Das Produkt mcp, d. h. die spez. Warme bezogen auf die Menge von m kg eines Gases^ bezeichnet man als Molekularwarme. Die zweiatomigen Gase haben also gleiche Molekularwarmen, ebenso die einatomigen unter sich.
Fiir die zweiatomigen Gase1) konnen als Mittelwerte bei 0° an-genommen werden
mc,p = 6586, ^_______             m ev = 4,88 ,
x) Mit Ausnahme der Gase mit hohem Molekulargewicht (Halogene) wie Chlor. Nach neueren Bestimmungen im Nernstschen Laboratorium ist fiir OMorgas bei 16° und 1 at: ^^ = 6,89, we, = 8,49, ^/cw=l,33.nd, d^r otoe Einflufi.lichen Werte annehmen, je nach den auBeren Umstanden, unter denen die Erwarmung vor sich geht.
